United Wrarty 

HP 3CG Sdentific Calculator; Warranty period: 12 months 

1. HP v\jarrants to you, the end-Leer CLEtcrrer that HP haroware, accessories arad supplies will befreefraaactefects in materials and v\otf<nraiasripafterthe date 
of purchase, tor the period specified above. If HP receives notice of suda ctefects dcrirag the \Aerranty period, HP will, at its option either repair or replace 
products v\hich prove to be defective. Replacerrert products may be either newer like-new 

2. HP v\arrants to you that HP software will not fail to execute its programaing instructions after the date of purchase, for the period specified above, due to 
defects in material and warkrraraship Waen properly installed and used. If HP receives notice of such defects during the warranty period, HP v\ill replace soft- 
v\are madia which does not execute its programing instructions due to such defects. 

3. HP does not \Aarrart that the operation of HP products will be uniraterruptedcr error free If HP is unable, vuthira a reasonable ti ma, to repai r cr replace an/ 
product to a condtion as warranted, you vull be entitled to a refund cfthe purchase price upon prcrrpt return of the product wth proof of purchase. 

4 HP products may contain lerrariJactLred parts equivalent to new in perforrrrance cr may have been subject to ind dental use 

5. Warranty does not apply to defects lescitiiag ffom(a) iraaproper cr iiaadequate rrairateiaarace cr calibration, (b) software, interfacing, parts or supplies not sup- 
plied by HP, (c) unauthorized macificatioia or nisuse, (d) operation outside of the published enviioramental specifications for the product, or(e) irrproper site 
preparation or maiiatenance. 

6. HP MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR CONDITION WHETHER WRITTEN OR ORAL. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW ANY 
IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABI UTY, SATISFACTORY QUALITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED 
TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE. Scrre countries, states orprovi races do rartallcwliiaatatioiasonthed 
iiaapliedv\arraraty so the above limtation or exdusion mght not apply to you This v\arrarty gives ycu specific legal rights and you rright also have other rights 
that vary trom<aountry to country, state to state, or prcM race to province 

7. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW THE REMEDIES INTHIS WARRANTY STATEMENT ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES. 
EXCEPT AS INDICATED ABOVE, IN NO EVENT WLL HP OR ITS SUPPUERS BE LIABLE FOR LOSS OF DATA OR FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDEN- 
TAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOST PROFIT OR DATA), OR OTHER DAMAGE, WHETHER BASED IN CONTRACT TORT, OR OTHERWSE. 
Soma countries. States or provinces cte rot allow the exdusion or li natation of iiadderatal or consequential damages, so the above limtation cr exdusion may 
not apply to you. 

8. The odyxAarrartiesfbr HP products and services are setfbrth in the express \Aarranty statemants accorrpanyiiag such products and services. HP shall not be 
liable for technical or eoitcrial errors or orrissions contained herein 

FOR CONSUMER TRANSACTIONS IN AUSTRALIA AJMD NEW ZEALAND: THE WARRANTY TERMS CONTAINED INTHIS STATEMENT EXCEPTTOTHE 
EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY AND ARE IN ADDITION TO THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLI- 
CABLE TO THE SALE OF THIS PRODUCT TO YOU. 

Garartie lirritee 

Calculatrice sdertifique HP30S; Duree de gararatie: 12 mais 

1. HP garantJt a rutilisateur final que le materiel HP, les accessoires etfbunaitures sort exerrpts de defaut de rratiere et de fabricaticn a ccrrpter de la date 
dadaat et pour la periode precisee d-dessre. Si au cours de la periode de gararatie, HP est avise de tels defauts, HP procedera (selon son appreciation) a la 
reparation ou au leplacemsnt des procLits defectueux. Les pnaduits deieplacenaantscrtsoitneufs, soit revises en usirae. 

2. HP vous garantJt que le logidel ne rranquera pas cf executer ses instructions de pnagranrnation acres la date dadaat et pendant la periode meraticriaee ci- 
dessLE Icrsquecelles-d scrtirastalleesetutiliseesccrrecterrert sauTdetautoerratiereetoe fabrication Si HP est raotifie cte tels defauts pendant la periode 
gararatie HP rerrptacera la partie du logidel qui n'execute pas ses iiastiuctions de prtagrarrrnation suite a de tels defauts. 

3. HP ne garantit pas que le fbiaeticrremerat des procLits HP sera iiairtrarronapu ou saias erreur. Si HP hest pas en mrasure, dans undelai raisormable, de 
reparer ou de rernatacer tout prcxaUrt dans les conoitions gararties,voLE serez en oroitcte ctenaander le rerrbcxrserrent du prix cTachat sur retour dans les 
mailleurs delais du procLit et avec preuve dadaat 

4 Les procLits HP peuvertccrtenirdes pieces revisees de performance eoci valerate a des pieces neuves ou pecMart avoir fait I'objet dune utilisatjcn peal- 
able. 

5. Le garartie ne couvre pas les aefauts qui resultent (a) de I'entretien ou de la calibration incorrecte ou iiaadequate, (b) de logidels interface, pieces ou fourni- 
tures ne provenant pas de HP, (c) de rnraoSficaticns ron-autorisees ou cfun mauvais usage, (d) dune application en dehors des specifications sir I'environ- 
rrrert publiees pour le produit ou (e) dune mauvaise preparation ou de reratretien inccrrectcusitederrpacerrert 

6. HP N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDTTION EXPRESSE OU ORALE. DANS LA UMITE DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA LEGIS- 
LATION LOCALE, TOUTE GARANTIE IMPUCITE OU CONDITION DE QUAUTE MARCHANDE SATISFACTION DE LAQUAUTE OU BON FONCTIONNE- 
MENT POUR UNE UTIUSATION DONNEE EST UMITEE PAR LA DUREE DE LA GARANTIE EXPRESSE FORMULEE CI-DESSUS. Certains pays, etats ou 
provinces ne perrrettent pas de restriction sur la duree cfune gararatie irrpliite, de sorte que les restrictions ou exdusions d-dessus peuvent ne pas s'appli- 
quer a vous. Cette garartie vous coiafere des arorts particuliers prevus par la loi, etvous pouvez raeraefider d'autres doits qui peuvent dfferer cfun pays, cfun 
etatou dune province a I'autre. 

7. DANS LA UMITE DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION LOCALE, LES ACTIONS EN RECOURS DE CET E NONCE DE GARANTIE 
VOUS SONT UNIQUES ET EXCLUSIFS. MIS A PART LES DISPOSITIONS SPECIFEES CI-DESSUS, HP OU SES FOURNISSEURS NE SONT EN 
AUCUN CAS RESPONSABLES DES PERTES DE DONNEES OU DES DOMMAGES DIRECTS, SPECIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS (Y COMPRIS 
LAPERTE DE PROFIT OU DE DONNEES) OU AUTRE S QU'ILS PRCMENNENT ETUN CONTRAT, L7UN ACTE DEUCTUEL OU AUTRE. Certains pays, 
etats ou provinces ne perrrettent pas I'exdusion ou la restricticn de ckarTrrages eccessotres ou iradrects, de sorte que les restrictions ou exclusions d-dessus 
peuvent ne pas s'appliquer a vous. 

a Les series garanties oftertes pour les prooLits et les services HP sort stipulees dans la gararatie expresse joirate aux pioduits et services sus naantionnes. HP 
ne pent en aucun cas etre tenu responsable des erreurs techniques ou ecitcriales qui pourraiert figurer dans les presentes. 

POUR LES TRANSACTIONS EN AUSTRAUE ET EN NOUVE LLE-ZE LANDE : DANS LA UMITE DES DROITS, LES TERMES DE GARANTIE CONTENUS 
DANS CET ENONCE N'ONT POUR OBJ ET Nl DTEXCLURE, Nl DE U MITER OU DE MODIFIER LES DROITS STATUTAIRES OBUGATORES EN V1GUEUR 
POUR LAVENTE DE CE PRODUIT , MAIS S'AJ OUTENT A CEUX-CI . 

Be^c firEtfTkte C3evAft*nrl ei stung 

Wssersdaaftf icrerTascherrechre^ HP3QS; Garantiezeit: 12 Monate 

]_ HP garantJert Ihnen demEracK/erbraucher, dass Haroware, ZiJaehcrtei le und vertarauchsraaaterialien fur den obeia arigegebenen Zeitraum ab KaridatLiaa 
technisch und materiell eirav^andfrei beiben Warden HP v\ahrend der Garantiezeit soldae Mangel mtgeteilt, ersetzt octer repariert HP fehlerhafte Produkte 
raacheigeremErrressen ErsateprocLkte hcrraen neu Oder auch necwertig sein 

2 HP garantiert Ihnen dass HP-Software bei korrekter Installation urad sachgerechter L3erutzurag fur 

graraaaaeraiaweisurigen ohne tedanische und materieile Fehler ausfuhren v\ird Warden HP v^ehrend der Garantiezeit soldae Mangel mtgeteilt, ersetzt HP 
Softwaremacf en , cie i hre PrograrmaeraiaweiSLiagen aufgrund soldae Mangel richt ausfuhren 

3. HP uberrtrrrrt aber keine Gararatie fur cie irauraterbrocrene urad ferierffeie Furaktion des HP Produktes. SoJIte HP iianerhalbeines aragenessenen Zei- 

traumas, richt in der Lage sein ein Produkt. we gev\ahrleisete, zu reparieren oder zu ersetzen kbnraen Sie den Eiiakaufspreis umgehend zuruck veriangen 
\Aena Sie das Gerateiraschl. des Kassenbelegs zuuekgeben 

4 HP Produkte krarrien unaaearbeiteteTeile enthalten scterrisieiaeuuteitjgsindcrJernurgelecjerUic 

5. De Garartie deckt keine Mangel aufgrund von (a) unsachgernalSer oder unzUaraglicherWartLiag ecler Eidaunci (b) richt von HP gel ieferter Software, 
SchritJstellenTeilecKaterZrtaerhoiteile (c) urrjefugten Ardenjagen octer Mssbrauch, (d) Betrieb auEerfaalb oterfur das Piodukt angegebeneia Urrweltbedln- 
cjungen oder (e) urasacrcjenaaf^\Aartaereitijag oder Warturag des rBetriebscrtes. 

6. HP GIBT AUSSER ZUM IMJ EWEIUGEN LAND RECHTUCH VORGESCHRIEBENEN UMFANG KEINE SONSTIGEN AUSDRUCKUCHEN, SCHRIFTU- 
CHENODER MUNDUCHEN GARANTIENJ EGUCHER ART AB. J EGUCHE ST1 LLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER BECK NGUNG DER MARKTGAN- 
GIGKEIT ZUFRIEDENSTELLENDEN QUAJJTATODER EIGNUNG FUR EINEN BESONDEREN ZWECK ISTAUF DIE IN DER AUSDRUKUCHEN 
GARANTIE OBEN ANGEGEBENE DAUER BEGRENZT Einige Lander, Staatenoder PrcMnzen gestatten Iteinezeitiicroa Begrenzuagenfurstillsch- 
^gende Gararatien dalaertrrfftciageEiraschrar^ ridatzu. Diese Garartie gibt llanera spezifische Rechte, doda 
von Land zu Land, Staatzu Staat oder Proviiaz zu Provinz kcrraen Ihraera noch \Aeftere, uratersdiecliche Redate zrEtelaen. 

7. AUSSER ZUM IMJ EWEIUGEN LAND RECHTUCH VORGESCHRIEBENEN UMFANG BLEIBEN DIE RECHTSMITTEL DIESER GARANT1EERKLARUNG 
I HRE EINZIGEN UND AUSSCHUESSUCHEN RECHTSMTTEL. AUSSER ENTSPRECHEND DER OBIGEN PUNKTE HAFTEN WEDER HP NOCH 
DERENZUUEFERER FUR DATENVERLUST ODER DIREKTE, SPEZIELLE, ZUFALUGE, FOLGE- (EINSCHUESSUCH ENTGANGENER GEWNNE 
ODER DATENVERLUST) ODER SONSTIGE SCHADEN OB GESTUTZTAUF BESTI MMUNGEN DES VERTRAGSRECHTS, HAFTUNG ODER SONST1GE 
BESTIMMUNGEN. Einige Lander, Staaten oder Proviiazen gestatteia ketnen Ausschluss oder keine EinscrrankLtag von zufalligen oder Folgeschactera, daher 
tjifftobige EinschrankiragcKaterciaigeAjLEScrtuss auf Sieevertuell richt zu. 

a Die gexAahrten C^rartenfiar HP-Prradukte urad -DerastJeistLiageia \Aercten in ctera schriftJichen Garantieeifdarciagen arfgefLrrt cieoiesen Piodukten und Dien- 
stieistungen beigelegt warden HP istnicrtlaaftbarfu^tecrrtschecxaerred 

FUR VERBRAUCHERTRANSAKTIONEN IN AUSTRAUE N ODER NEUSEELAND: DIE IN QESER GARAIsTTIEERKLARUNG ENTHALTENEN GARANTIEBE- 
Dl NGUNGEN STELLEN AUSSER ZUM RECHTUCH ZULASSIGEN UMFANG KEINEN AUSSCHLUSS UND KEINE EINSCHRANKUNG ODER ANDERUNG 
DER IHNEN I M ZUSAMMENHANG MIT DEM VERKAUF DIESES PRODUKTS AN SI E GESETZUCH ZUSTEHENDEN RECHTEN DAR UND GELTEN ZUSAT- 
ZUCHZU DIESEN RECHTEN. 


Pioduto: HP 3QS. Dedaragao da Gararatia Urritada: 12 rreses 


TRANSAZIONI CON CUENTI AVENTI LUOGO IN AUSTRAUA E NUOVA ZELANDA I TERMINI Dl GARANZl A CONTENUTI IN QUESTA DICHIARAZIONE, AD 
ECCEZIONE Dl QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE, NON ESCLUDONO, U MITANO O MODI FICANO, E SONO IN AGGIUNTA I DIRITTI LEGAU 
OBBUGATORI CONFERITI EDAPPUCABIU ALLA VENDITA DEL PRESENTE PRODOTTO AL CONSUMATORE. 


1. A HP garantea voce, odienteeLEuario final, que o haroware, os acessdrios e os rrateriais fianaeciote pela HP estarao livres de defeitos materiais e de 
fabricacao, a partir da data cte sua ccrrpra, e pelo perfodo ad ma espedficado. Se a HP for laotificada de tais ctefertos durante o pen'odo de gararatia , a HP, a 
seu proprio crtterio, consertara ou substituira os produtos cujos defeitos fbremccrrprovados. Os produtos frarneddos emsrtastitcicao serao raovos ou em 
ccrxJcoes semalhantes a produtos raovos. 

2. A HP gararte ao usuario que seu software, a partir da data da ccrrpra e durante o perfodo acirra espedficado, nao fal rara ao executai' suas respectivas 
irastnjcctesofepnagrarrBcao, otevido a ctefeitos de materiais ede fabricacao, desde que sejamactequaaarrerte instalaaas e usadas. Se a HP for raotificada da 
existenda cte tais aefeitos durante o perfodo de vigenda da gararatia, a HP substituira os macs de software que nao estiveremexecutando as respectivas 
instjugraes de prograraaagao devido a tais defeitos. 

3. A HP naoo3raratecfjeacrjeracaootos seus produtos sera inntemptaeli\Aedeerros. Se a HP nao puder, dentro de umtenpo razoaveJ, repararcrj sutastitcir 
qualquer produto de accrdo comas conrJcoes oa garantida, voce tera cfreito ao reerhaolso do valor da ccrrpra ctepois da ctevolu^o rapida do produto com 
o corrprovaiate da ccrrpra. 

4. Os prooutos HP podemconter pecas rerraraufaturadas compertrarrrrance equivalente a novas. 

5. A gararatia nao se aplica ace defeitras que resuttaremaos seguintes fatcres (a) rrariatencao ou calibracao iraarrbpria ou iraaotequada, (b) software, interface, 
pecas ou rrateriais nao forced dos pela HP, (c) naordrficacaciraaoautorizaoaouLB^ (d) crjeracao emccrrJgces fcra cias espedficagoes anbiertais 
arauradadas para o produto, (e) preparacao do local ou rraanutengao inapropriadas. 

6. NA EXTENSAO PERMTTI DA PELOS TERMOS DA LEI LOCAL, AS GARANTIAS AC I MA SAO EXCLUSIVAS, E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU 
CONDI CAO, ESCRITA OU ORAL, E EXPRESSA OU ESTA I I^PUCITA E A HP ESPECIFICAMENTE SE ISENTA DE QUAISQUER GARANTIAS IIVPUCI- 
TAS OU DE CONDICOES DE COMERCIAUZACAO, DE QUAUDADE SAT1 SFATORI A E DE ADEQUACAO A UM PROPOSITO PARTICULAR. Alguns 
paises, estados olj provfndas nao perrritenn limtacbes na duracao de uma gararatia irrplfcita, e, portarato, as limtacoes ou exdusoes adraaa podennraao se 
aplicar ao caso espedfico do usuario Esta gararatia coracede ao usuario cireitos legais espeefficos, e ele pode ter outros cireitos que variamde pais para 
pais, estado para estaob, ou provfrcia para provinda. 

7. NA EXTENSAO PERMTTI DA PELOS TERMOS DA LEI LOCAL, OS RECURSOS CONSTANTES DESTA DECLARACAO DE GARANTIA SAO OS UNICOS 
E EXCLUSIVOS RECURSOS A DISPOSICAO DO USUARIO. EXCETO COMO INDICADO ANTERIORMENTE, EM NENHUMA HIPOTESE A HP E SEUS 
FORNECEDORES SERAO RESPONSAVEIS POR PERDA DE DADOS, NEM POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSE- 
QUENCIAIS (INCLUSIVE PERDA DE LUCROS OU DE DADOS) OU QUALQUER OUTROTIPO DE DANOS, QUER ESTE SE BASEIE EM OBRIGACOES 
CONTRATUAIS, EXTRACONTRATUAJ S OU EM QUALQUER OUTRO ASPECTO. Alguns paises, estados ou provfndas nao perrritema exdiEao ou lini- 
tagaodedanos inddertais ou eonsequendais, e, portarto, a limtagao ou exdusao adma podera nao se aplicar ao usuario. 

a As unicas garantias oacas aos prr)cJutos e servicos HP sab aquelas estabeleddas e dedaradas na gararatia expressa que accrrparaha estes prrxautos e 
servigos. A HP raao devera ser responsablizada porerros cu orrissoes tecnicas ou editoriais araui contidas. 

OS TERMOS DE GARANTIA CONTI DOS NESTA DECLARACAO EXCETO NOS TERMOS LEGALMENTE PERMIT! DOS, NAO EXCLUEM, RESTRINGEM OU 
MODIFICAMOS DIREITOS LEGAIS OBRIGATORIOS APUCAVEIS A VENDA DESTE PRODUTO AO USUARIO, MAS, ANTES, J USTAPOEM-SE AOS MES- 
MOS. 


Produto deHP 30S. Duracion de la Gararatia Urritada 12 rreses 

1. HP le garantiza a usted, el usuario final, que los equipos, accesorios, ysurinistros de HP careceran de defectos en el material y ia ma/ao de obra a partir cte 
la fecha de ccrrpra y durante el periodo arateriorrrente estipulado. Si HP redbe una raotificadon sobre la existeracia cte rJchos defectos durante la vigenda del 
periodode gararatia, HP habra, a suoSsoredon de reparar osustitLir aqueJIos productos que se laayan ccrrprobacka cora caracter cte ctefectucsos. Los 
productos susti triads seran nuevos o coma nuevos. 


en la ejecudora de sus instrucdones cte ptograrnadon a partir de la fecha cte ccrrpra y 
de defectos en el material y la mano de obra ouarado se instale y utilice aotecuadamente Si 
durante la vigenda del periodo de gararatia, HP sustrtLira los rreoios de software que no 
de cidaos oefectos. 


2. HP le garantiza a usted que el software de HP no 
durante ei periodo arateri crrrerte indicado, coma conseouerada 
HP redbe una notificadon sobre la existenda de cidaos 
logren ejecutar see instrucdones de prograrnadbn coma 

3. HP no garantiza que el furacionamento cte los productos HP sera de rranera irirterrurrpioa o estara libre de errores. Si HP no puede, dentro de un perfodo 
detierrpo razonable, reparar o carrbiar cualquier procLcto que este en gararatia, se le devofvera el inaaortedel peciocteccrrp^tras lactevrtriddn inmeciata 
del pTx±jctojuntoconel ccrnanabarte oe ccrrpra. 

4. Es posible que los prodLCtos de HP ccriteragan piezas refabricadas cuyo leradirriento sea equivalente al de piezas rauevas. 

5. La gararatia no abarca los defectos resultarates de (a) rnarteraimaatoocalibradcri impropos o inadecuados, (b) software, interfaces, piezas o suninistros no 
proprardonados per HP, (c) mxJrficacion no autcrizada o uso iradebido, (d) fciacioraarrierato fuera de las espedficadones, aniaientales, estipJadas para el pro- 
ducto o, (e) preparacion del sitio o naantenimento iraadecuados. 

6. EN VIRTUD DEL ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACION LOCAL, LAS GARANTIAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS SON EXCLUSIVAS Y NO 
SE ESTIPULA EN FORMA EXPUCITAO IMPUCITA NINGUNA CHTW GARANTIA O CONDICION, YA SEA ORAL O ESCRITA ASIMISMO, HP ESPECIFI- 
CAMENTE RENUNCIASU RESPONSABIUDAD ANTE GARANTIAS IIVPUCITAS OCONDICIONES DE COMERCIAUZACION, CAUDAD SUFICIENTE Y 
ADECUACION PARA UN FIN DETERMINADO. Dado que algunos paises, estados o proviradas no perrriten la irrposidbn de limtadones sobre la cLradon 
de una gararatia irrpliata, es posible que la lirritacion o exdusion arateriorrrente irrJcada no sea de aplicacicri en su caso. Esta gararatia le otrrga dertos 
deredaos, pero usted tarrbien goza de otros derecros que van an entre pafses, estades o proviradas. 

7. EN VIRTUD DEL ALCANCE PERMITIDO POR LA LEGISLACION LOCAL, LOS RECURSOS ESTIPULADOS EN ESTA DECLARACION DE GARANTIA 

HP O SUS PROVEEDORES SERAN RESPONSABLES DE LA PERDIDA DE I NFORMACI ON Nl POR DANOS Nl PERJ UICIOS Dl RECTOS, DERIVADOS 
DE CONDICIONES ESPECIALES, I NCI DENTALES, INDIRECTAS (INCLUYENDO LUCRO CESANTE O LA PERDIDA DE DATOS) O CUALQUIER OTRO 
DANO, Y BASADOS EN RESPONSABIUDAD CONTRACTUAL, EXTTtACONTRACTUAL U OTRA Dado que algunos paises, estados o proviradas ro per- 
rriten la inaaosidon de linitadoraes sobre oaraos y perjuidos incidertales o irad rectos, es posible que la liraatadora o exdusion arateriorrrente irrJcada no sea 
de aplicadon era su caso. 

a Las unicas garantias para los productos y servicios HP estan expuestas en los cotaajaicados expresos de gararatia que acornpaiaan a cidaos procJuctos y ser- 
vidos. HP no se hara responsable per omsioraes o per errores tecnicos o ecitcriales corteridos aquf . 

LOS TERMINOS DE LA GARANTIA I NCLUI DOS EN LA PRESENTE DECLARACION, AEXCEPCION DEL ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY, NO 
EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN , Y SE PROPORCIONAN CON CARACTER ADICIONAL A LOS DERECHOS ESCRITOS DE CUI^PUMIENTO 
OBUGATORIO APU CABLES A LAVENTA DE ESTE P RODUCTO A USTED. 


Calcolatcre sdentifico HP 30S. Periodo ci garanzia: 12 rresi 

1. HP gaiantisceall'utente finale che, a partire ctella cfeita cfacquisto e peril periodo sopra spedficato, I 'haroware HP, gli accessori ei materiali ci fcrraitura 

saranrao eserti oa cifetti ci fabbricazione e di materiale. Se craportLiaarrente notificata ci tali drfetti ourante il periodo ci garanzia, HP si irrpegna a riparareo 
sostitLire, a proprio giuaSzio, i prodotti effettosi. I prodotti sostitutivi potramo essere nuovi o come nuovi. 

2 HP garantisce alTutente finale che, a partire dalla data cfacquistoe per il periodo sopra specrficato, il software HP, se irastallatoeutilizzatoconettemaate, raon 
naanchera ci funzionare ccrrettamente a causa ci cifetti ci fabbricazione e ci materiale. Se oppcrtjaamarte notificata ci tali difetti durante il periocka d 
garanzia, HP si irrpegna a sostitLire il sixjpcrto software che raon consente I'esecuziorae deJIe istjuzioni programaaate a causa ci tali cifetti. 

3. HP non garantisce che il funzicriarrento dei prodotti HP nonsubira iraterruzioni o che sara eserate da errori ci fciazicr^rerato. Se HP ncn e in grado, entro un 
terapo ragonevole, ci riparare o sostitui re un qualsiasi prrjdottDripristiiaando la ccradlzioraectesciiiaa nella garanzia, il dierateavracirittoal riiaiacrso del prezzo 
cfacquisto previa terrpestiva restituzione del proobtto allegarado la prova cracquistD. 

4 I prodotti HP possono contenere parti ricostrcite, ci prestazione equivalenti alle rauove, eppure che haiano subito uso occasionale 

5. Questa garanzia raonsi applica incasoci cifetti risultaiati: (a) da una naaiautenziorae o massa a purto iraapropria o inadeguata, (b) da software, iraterfacce, parti 
o fcrritrre raon fornite da HP, (c) da macifiche nora autcrizzate o uso inproprio, (d) oa ura usodeJ prodotto al ci fucri oeJIespecffidaearTbientali pubblicate per 
il prodotto, oppure (e) preparazione o manuterazione del sito ncn adeguati. 

& NON V1ENE FORNITA NESSUNA ULTERIORE GARANZIA O CONDI Zl ONE ESPUCITA SCRITTA CO ORALE. PER QUANTO PREV1STO DALLA 

LEGISLAZIONE LOCALE VI GENTE, OGNI ALTRA GARANZl A IMPUCTTADI COMMERCI ABI UTA, Dl QUAUTA SODOSFACENTE, O Dl IDONEITAA 
UNO SCOPO PARTI COLARE E UMTTATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPUCITA SOPRA Rl PORTATA Alcurai paesi, stati o province raon 
consertorao limtazioni alia cLrata detla garanzia inaplidta e pertanto le limtaziori precedenti possono nora essere applicabili intutti i casi. Questa garanzia 
fonaisce al proprietario ciritti legali spedfid, dttre a evertuali altri ciritti che possorta variare a secorada del Paese, dello stato o del la provinda. 

7. PER QUANTO PREV1STO DALLA LEGISLAZIONE LOCALE V1GENTE, I RIMEDI INDICATI NELLA PRESENTE GARANZIA COSTTTUISCONO GU UNICI 
ED ESCLUSM RIMEDI PREVISTI, AD ECCEZIONE Dl QUANTO SOPRA INDICATO. IN NESSUN CASO HP O I SLO FORNITORI POTRANNO ESSERE 
RITENUTI RESPONSABIU PER PERDITADI DATI O PER DANNI DIRETTI, SPECIAU, INCIDENTAU, CONSEGUENTI ALLTJSO DEL PRODOTTO 
(COMPRESA LA PERDTTA Dl PROFITTOODI DATI) O PER ALTRI DANNI, SECONDO I L DIRITTO CONTRATTUALE, I LLECITO CIVILE OALTRO. Alcuni 
paesi, stati o povirace non ccreeratono I'esclusioiae o la lirritazione ci danrai iraddertali o ccrBeguenti, pertanto le limtazioni precedenti possono raon essere 
applicabili intutti i casi. 


Calculatrice sdertifique HP 30S - Periode de garartie : 12 mais 

L HP garantj a rutilisateur final que, ulterieLierrert: a la date cf achat, le naateriel, les accessoires et les fourritures de HP seront exerrpts de toute aefectuosite 
raaaterielle et defaut de fabrication, pour la periode specifies ci-dessus. Si HP est avise de telles ctefectuosites au cours de la periode de gararatie HP 
procedera, ascrrdaoix, a la reparation ou au reraaplacerrent des produrts qui s'averent ctetectueux. Les produits seront rerrpaces pardu materiel neuf ou 
rerris a raeuf. 

2. HP garantj a rutilisateur final que, ulterieuemerat a la date cfadaat, I'execution par le logiciel ae ses instructions de programaaation rae subira aucura raaanque, 
ourantla periode spedfiee ci-dessiE, des suites cfune defectoosite raaaterielle et cfun defaut de fabrication, si cecterrter est irastalleet utilise cte fagon 
adequate Si HP est avise de telles aefectuosites au cours de la periode cte gararatie, HP lemplacera lelogideJ qui, srite a de telles defectuosites, nes'exe- 
cute pas selon ses instructions cte programaaation 

3. HP rae garantj pas que le fcrxaaonraeraeiat oes produits HP s'effectLiera sans interruption ou sans erreur. Si, dans undelai raisonraable, HP n'estpasen 
mesure de reparer ou cte rerrpacer tout produit dorat la concition est cou^erte era vertu de la gararatie, vous aurez croita un reiaabcxj^serrent du prix cfadaat 
sur retour du produit avec la preuve cfadaat 

4 Les procLits HP peuvent ccrterair des peces leusiiaees qui, en rratiere de perfoirnance sort equivalentes a des peces raecMas ou qui peuvertavoirete 
sourrises a urae utilisation accessoire. 

5. La garartie ne couvre pas les ctefectijasites resultant (a) cfun entietien ou cfun reglage iraapproprie ou inadequat (b) cfun logjdel, cfun interfagage, cte pieces 
cu cte fbumi teres non fburries par HP, (c) dune maeffication raon autorisee ou d'uae utilisation abcEive, (d) dune operation qui excede les criteres publies 
pour le pcrl i t en rratiere cf erMiornerrert ou (e) cte la preparation ou cte I'entretien iraapproprie cfun site 

6. HP NE FAIT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSSE ORALE OU ECRITE. CONFORMEMENT AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR 
LES LOIS LOCALES, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPUCITE DE QUAUTE MARCHANDE, DE QUAUTE DE SATISFACTION OU DE CONVE- 
NANCE A UN DESSEIN PARTICUUER EST UMTEE A LA DUREE DE LA GARANTIE EXPRESSE STIPULEE CI-DESSUS. Certains pays, etats ou prov- 
inces ne psrmetterat pas les lirritations ser la duree cfune garantie irrplidte, la limtation ou 1'exoneration d-dessus pourrait dorae rae pas s'app iquer a votre 
perscrarae, Cette gararatie vole acccrcte certains droits specrfiques et vous pourriez ecplement cisposer cfautres droits, lesquels varient dura pays a I'autre, 
cfunetata rartre ou cfune province a I'autre. 

7. CONFORMEMENT AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LES LOIS LOCALES, LES RECOURS EN VERTU DE LA PRESENTE DECLARATION DE 
GARANTIE RE PRESENTE NT VOS RECOURS EXCLUSIFS. SAUF TEL QUE STIPULE CI-DESSUS, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE 
POURRONT ETRE TENUS RESPONSABLES POUR LAPERTE DE DONNEES OU POUR TOUS DOMMAGES DIRECTS, PARTICUUERS, INDIRECTS, 
CONSECUTIFS (INCLUANT LA PERTE DE PROFITS OU DE DONNEES) OU AUTRE ME NT CUT SUR BASE DE CONTRAT DEUCTUELS OU AUTRES. 
Certains pays, etats ou provinces ne perrrettent pas I'exdusion ou la limtation en rratiere de dcrrrraages directs ou inrJrects, la limtation ou rexcrreration d- 
dessus pejuriaaitdonc ne pas s'appiquera votre personrae 

a Les secies garaiaties valides pour les produits et les services de HP sort eel les presentees dans les notices expresses de gararatie jointes aux produits et ser- 
vices. HP se degage de toute resporasabilrte enceqei conceme les erreurs techniques et cfeditjon ou les crrissions. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS AVEC LE CONSOMMATEUR EN AUSTRAUE ET EN NOUVE LLE-ZE LANDE : LES CLAUSES STIPULEES 
DANS LA PRESENTE DECLARATION DE GARANTIE, CONFORMEMENT AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LA LOI, N'EXCLUENT EN RIEN, NE 
RESTREIGNENT EN RIENOU NE MODIFIENT EN RIEN ET SONT EN ADDITION DES DROITS PREVUS PAR LA LOI APPU CABLES A LAVENTE DE CE 
PRODUIT AVOTRE PERSONNE. 


e lekenrvadairae; Garartieperi ode: 12 maarcten 

L HP gararadeertu deeindklart dat haroware, accessoires en aradere laiadapparatULr van HP geciurende de rierboven aaragegeven periode vanaf de datLiaa 
van aankoopvrij zullenzijn van materiaal- en procJuctiefbuten As HP tjjeteras cte g3raratieperiode op de hoogte warot gebracht vara cit scxart fouten, zal HP 
prexducten cie defect blijken te zijn reparerera rt vervangen \Aaarbij HP bepaalt v^elke optie \Acrdt gekozen De vervangenae nrodcrten kuranera rieuwof zo 
goed als raieuwzijn 

2. HP gararadeert u dat HP-software vocr cte rierboven opgegeven periode vanaf dectetLmvan aankoop raiet ingevolge materiaal- en productiefbuten zal stop- 
pera mat net urtvoeren van prograrnaaa-irrstnrties, op vooiwaarcte dat de software correct v^crdtrjei nstal leerd era gebreikt Als HP tjjdens de gaiaiatieperiode 
op cte hoogte warat gebracht van dt scott fbuten zal HP cte mecia vervangen vara de software cie vanv^ege cit scxart ctefecten de progranaaaa-irastructies raiet 
Litvoert 

3. HP gararadeert niet dat hetweri<en naet HP-prcxaucten croracterbroken en foutloos zal zijn Ineien HP raiet biranen rectelijketijd in staat is een poduct te repare- 
ren of te vervangen volgens de garartievocrv^Barden dan reeftu reert cpeentenagbetel^ bij drecttero^stLren van net product met 
net aankocrabewijs. 

4 HP-producten kLiaraen herwerkte crrtercteJen bevatten de qua prestaties equivalent zijn aan raieuv^e criderdelen of de iradderteel gebnikt zijn geweest 

5. De garartie is niet van toepassing op stcriragen de het resultaat zijn vara (a) orajuistXe) oT inadequaatt-quate) oracterhcxadof kalibrerirag, (b) software, iiaterfaces, 
criderdelen of scpplies de raiet door HP zijngeleverd (c) riet-toegestarae aanpassi ngen of verteerd gebni k, (d) gebreik beiteia de gepebliceerde crrgev- 
iragsspecrficaties voor het product of (e) onjiiste voortaereioSrag of orajuist crrJerhoud van de gebni kslocatie 

6. HP BIEDT VERDER GEEN GESCHREVEN OF MONDEUNGE EXPUCIETE GARANTIE OF VOORWVARDE, IN ZOVERRE DTT DOOR DE LOKALE WET- 
GEVI NG WDRDTTOEGELATEN. ELKE EVENTUELE IMPUCIETE GARANTIE OF VOORWVARDE VAN VE RKOOP BAARHE I D, VOLDOENDE KWMJTEIT 
OF GESCHI KTHEI D VOOR EEN BEPAALD DOEL IS BEPERKTTOT DE DUUR VAN DE EXPUCIETE GARANTIE DIE HIERBCVEN IS BESCHREVEN. In 
sorrrrige laraden deelsLaten of proviracies zijn beperktragen aan cte duurvan een irrplidete garantie niet toegestaan v^at taetekerat ctet cte bcvenvenaaelde 
beperkirag of uitslurtirag magelijkrietcp u vara toepassing is. Deze garantie geeftu specrfiekejuridsche rechten en nrxaelijk hebtu in ewlarad, deefstaat of pro- 
vincie nog aradere speerfieke rechten 

7. VOOR ZOVER DOOR DE LOKALE WETGEV1NG WORDT TOEGESTAAN, ZIJ N DE VERHAALMOGEUJ KHEDEN DIE IN DEZE GARANTIE VERMELD 
ZJJ NUWENIGE EN EXCLUSI EVE VERHAALMOGEUJ KHEDEN. MET UITZONDERING VAN W\T HIERBOVEN IS AANGEGEVEN, ZULLEN HP OF ZIJ N 
LEVERANCIERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKEUJ KZIJ N VOOR GEGEVENSVERU ES OF VOOR CHRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF 
GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN WNSTDERVING EN VERUES VAN GEGEVENS), NOCH VOOR ANDE RE SCHADE ONGEACHT OF DIE ONT- 
STAAT DOOR CONTRACTEN, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS. In scrrrrige larcten, cteeJstaten of provincies is het eitsl citen of beperfcen vara 
verhaal bij iraddentele rtcravr^gschacte riettoegestaaia wat betekert dat de bCA^iaverrr^ is. 

a De erige garanties voor HP-producten en densten zijn uteengezet in de bijgeleverrte kerabaar gemaakte garantie HP kan niet aansprakelijk gesteJd wcrden 
voor enigeriei indtcrjcrrrertvervattetedarischec^ 

VOOR CONS UME NTTRANSACT1 ES IN AUSTRAUE EN NIEUWZEELAND GELDT HET VOLGENDE: DE GARANTI EVOORWVARDE N IN DEZE VERKLAR- 
ING VORMEN, BE HALVE VOOR ZOVER DOOR DE WET TOEGE LATE N, GEEN UITSLUITING, BEPERK3NG OF WJ ZJGING VAN EN ZIJ N EEN AANVULUNG 
OP DE VERPUCHTE RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJ N OP DE VERKOOP VAN DTT PRODUCT AAN U. 


Service and Support 


Austria: H43-1-3602771203 

Belgium 432-2-7126219 

Dervrark: 445-8-2332844 

Eastern Europe countries: 4420-5-41422523 

Finland: 435-8964O009 

France: 433-1-49939006 

Germany: 449-69-95307103 

Greece: 4420-5-41422523 

Holland: 431-2-065453O1 

Italy 439-02-75419 782 

Norway 447-63849309 

Portugal: 4351-22-95 70 200 

Spain: 434-915-64 20 95 

Sweden: 445-851992065 


Switzerland: 

441-1-4395358 (German) 

441-22-8278780 (French) 

439-02-754 19 782( Italian) 

Turkey 4420-5-41422523 

UK: 444-207-4580161 

Czech Republic: 4420-5-41422523 

South Africa: 427-11-237 62 00 

UjxenTrxaurg: 432-2-7126219 

Other European countries: 4420- 5-41422523 


Australia: 461-3-9841-5211 
Siiagapcre: 461-3-9841-5211 


Brazil: Sao Paulo 3747-7799: ROTC oaoo- 157751 
Mexico: Mk City 5258-9922; ROTC Ql-aaa-472-66S4 
Venezuela: 0800-4746-8368 
Chile: 800-360999 
Colurrbia: 9-800-114726 
Peru: 0-800-10111 

Central Anrrica ^Caribbean 1-80O-711-2884 
Guatemala: 1-80O-999-5105 
Puerto Rico: 1-877-232-0589 
Costa Rica: 0-800-011-0524 
MArtHica 

U.S.: 1S0O-HP INVENT 

Canada: (905) 206-4663or800-HP INVENT 
RCfTC =Rest of the country 


Argertiraa: 0-810-555-5520 


a Le uriche garanzie per i prodotti ei servizi HP sono esposte neJIe ncrme esplicite della garanzia a ccrredo d tali prodotti eservizi. HP non sara responsabile 
oi orrissiori o errori teonid o edtoriali qui cortenuti. 


Part Nunaben F 1900-90250 


